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INSPECTION SHEET 
Drawing Actual n Method of 
Gitmenaise Tolerance Dienen Accept | Reject Inspection Comments 
0.75 +0.030 
26.700 +0.010 
@0.381 +0.000/-0.001 | 
8.280 +0.010 | 
1.44 +0.030 | 
0.95 +0.030 | 
3.50 +0.030 | 
13.28 +0.030 | 
13.50 +0.030 
9.25 ji +0.030 
5.00 +0.030 
0.75 +0.030 
2.75 +0.030 
3.00 +0.030 
1.250 +0.010 
4.50 +0.030 
0.734 +0.010 
0.108 +0.010 
39.48 +0.030 
0.95 +0.030 
0.60 +0.030 
1.750 +0.010 
2.700 +0.010 
1.10 +0.030 
1.25 | 0.030 
0.900 +0.010 
0.75 +0.030 
0.250 40.010 | 
3.000 +0.010 | 
1.500 +0.010 
@0.191 +0.005 / -0.001 J 
2.300 +0.010 
3.50 +0.030 | 
| R0.60 +0.030 | 
1.70 +0.030 
0.65 +0.030 L 
Measured by: | Checked by: | | QC Inspector: | 
Date: | Date: | | Date: | 
Fhgmaering ApprovaT | Date: | 
Rev | Date | Change | Revised by | Approved 


A | 11.08.22 | New Issue | KJ 
B_ | 23.02.16 | Revised | VG M 
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